STEFAN 


(HMIELARSK 


ARTYSTA RZEŹBIARZ 
urodzony 6 IX 1897 r. zmarł dnia 29 III 1971 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 

wione zostanie w piątek dnia 2 kwietnia 1971 roku 

o godzinie 12 w kościele na cmentarzu Rakowickim, 

po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 

wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia pogrążona 
w głębokim bólu: 


RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
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